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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het CPB in de raming in het Centraal Economisch Plan 
2016 een koopkrachtdaling van 1,3% aangeeft voor gepensioneerden in 
2017; 

overwegende dat dit onder meer komt doordat pensioenen niet of 
nauwelijks worden geïndexeerd; 

overwegende dat pensioenfondsen een werkelijk rendement halen van 7% 
per jaar, maar toekomstige verplichtingen slechts tegen een risicovrije 
rekenrente van 1,6% mogen waarderen; 

overwegende dat de huidige pensioenpotten groeien, omdat er door de 
regels zeer hoge buffers aangelegd dienen te worden door de pensioen¬ 
fondsen, terwijl deze buffers in feite dood geld zijn dat niet uitgekeerd kan 
worden; 

overwegende dat de huidige gepensioneerden op dit moment slechts een 
garantie hebben op een niet-geïndexeerd pensioen en daarmee met een 
daling van hun koopkracht in 2017 te maken zullen krijgen bij ongewijzigd 
beleid; 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat voor het jaar 2017 de 
pensioenen door de pensioenfondsen geïndexeerd kunnen worden; 

verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer hierover in september te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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